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Dr HALINA PISEKOWNA 


Lekarz Asystent Panstw. Szpitala sw. Lazarza w Krakowie 


urodzona w r. 1906 w Jarosławiu, po długiej a bardzo ciezkiej chorobie, 
zmarła dnia 29 stycznia 1937 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu izraelickim przy ulicy Miodowej 
nastąpi w niedzielę dnia 31 b. m. o godzinie 12 w południe. 


O czym zawiadamia 


Dyrektor i Lekarze Panstw. Szpitala św. Łazarza. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
„AETERNITAS" 


Antoniego Horaka jun., kier. Bol. Szatkowski Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 
Y RAKÓW, MIKOŁAJSKA L. 14 


